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Τροποποίηση εγκριτικής πράξης με αριθ. 1134.1879/ 
91/16.9.1991 για το δεξαμενόπλοιο «ΧΟΚ» Νηολο¬ 
γίου Πειραιά 9850, ΔΔΣ/3\/ΗΘ. 1 

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή¬ 
ματος της Εταιρείας «ΟΑΙϋδΤΙ ΜΑΠΠΊΜΕ ΙΝΟ, 

που εδρεύει στη Λιβερία. 2 

Ανάκληση της 1241.3105/23414/1.7.1997 Υπουργικής 
Απόφασης, σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελ¬ 
λάδα της εταιρείας «3ΕΑ ΗΕΙ_Μ 3ΗΙΡΡΙΝΘ ΙΤΩ» 

που εδρεύει στη Λιβερία. 3 

Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ¬ 
γίας της επένδυσης της εταιρείας «ΖΗΣΗΣ ΚΑ- 

ΜΠΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 4 

Έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 

της εταιρείας «ΤυΟΡΑΒΕΕ» . 5 

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της επέν¬ 
δυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ¬ 
ΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΤΥΧΕΡΟΥ». 6 

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) στις 

διατάξεις του Ν. 2601/98. 7 

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
εταιρείας «ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗ- 

ΤΡΙΑΔΗΣ ΑΈ.» με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣ». 8 

Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ¬ 
γίας της επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 

ΜΑΪΣΤΡΟΥ ΑΈ.». 9 

Ανάκληση της απόφασης ΥΠΑ - ΠΔΣ/2827/21535/ 
26.5.1998 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρει¬ 
ας Δυτικής Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε, περί 
υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΙΑΒΕ- 
ΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ¬ 


ΡΗΣΕΙΣ ΑΈ.» στις διατάξεις του Ν. 1262/82. 10 

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΡΑΓΟΟ ΕΜΠΟ¬ 
ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 
2601/98 όπως ισχύει. 11 


Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΕΡ¬ 
ΚΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις 

του Νόμου 2601 /98, όπως ισχύει. 12 

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και πιστο¬ 
ποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της επιχείρησης «ΛΙΝΚ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΥΣΙ¬ 
ΔΩΝ». 13 

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΈ.» στις διατάξεις του Ν. 2601/98. 14 

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΈ.» (υπό σύσταση) στις 

διατάξεις του Ν. 2601/98. 15 

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΣΚΗΤΕΣ ΤΟΥ¬ 
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΈ.» στις διατάξειςτου Ν. 

2601/98. 16 

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΩΟΡΡΙΈΡΙ 
ΑΈ.» (υπό σύσταση) στις διατάξειςτου Ν. 2601/98.17 


Α ΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 1134.1879/1/99 (1) 

Τροποποίηση εγκριτικής πράξης με αριθ. 1134.1879/ 
91/16.9.1991 για το δεξαμενόπλοιο «ΧΟΚ» Νηολογίου 
Πειραιά 9850, ΔΔΣ/3νΗ0. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Το άρθρο 13του Ν. Δ. 2687/53 «περί επενδύσεως και 
προστασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 317 Α'/53), σε 
συνδυασμό με τι.ς παραγράφους 2 και. 3 του άρθρου 3 
καιπαρ. 2 του άρθρου 10 του ίδιου Ν. Δ. 

β. Το Ν.Δ. 2928/54 «περί αυθεντικής ερμηνείας του άρ¬ 
θρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 «περί επενδύσεως και προστα¬ 
σίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 163 Α'/54). 

γ. Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του 
Νομικού Συμιβουλίου τους Κράτους με αριθμ. 513/ 
7.5.1955 και 967/22.9.1956. 

δ. Το Νόμο 1558/1985 «περί Κυβέρνησης και Κυβερνη¬ 
τικών Οργάνων» (ΦΕΚ 137 Α'/16.7.1985). 
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ε. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο¬ 
μίας, Οικονομικών και Εμιπορικής Ναυτιλίας με αριθ. 
1134.1879/91/16.9.1991, για την έγκριση των όρων από 
τους οποίους διέπεταιτο νηολογημένο, σύμφωνα μετο Ν. 
Δ. 2687/53, δεξαμενόπλοιο «ΧΟΚ» Νηολογίου Πειραιά 
9850, ΔΔΣ/3νΗΟ. 

στ. Την αριθ. Πρωτ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους 
Υφυπουργούς Οικονομικών« (ΦΕΚ922 Β77.10.1996). 

ζ. Την από 22.12.1999 αίτηση της πλοιοκτήτριας εταιρεί¬ 
ας «ΡΕΕΙΑΟΕδ 3ΗΙΡΡΙΝΟ ΑΘΕΝΤ5 5.Α.» η οποία είναι εκ¬ 
πρόσωπος στην Ελλάδα της πλοιοκτήτριας ετιαρείας 
«ΗΑ\Λ/Κ5ΕΕΙΟΗ ΤΒΑϋΙΝΟ ΟΟΒΡΟΗΑΤΙΟΝ», με την οποία 
ζητείτηντροποποίηση του όρου 8της πιο πάνω εγκριτικής 
πράξης. 

η. Το Πιστοποιητικό του Κ.Λ.Π./Νηολόγια με αριθ. 
3174/16.12.1999, από το οποίο προκύπτει, ότι το πιο πά¬ 
νω πλοίο βαρύνεται με μια (1) προτιμώμενη υποθήκη υπέρ 
των Τραπεζικών Εταιρειών: 1) «ΟΙΤΙΒΑΝΚ Ν.Α.», 2) 
«ΟΙΤΙΒΑΝΚ (ΟΗΑΝΝΕΕ Ι3ΕΑΝΩ3) ΕΙΜΤΕϋ», 3) «ΤΗΕ 
ΒΑΝΚ ΟΡ ΝΟνΑ 300ΤΙΑ», 4) «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 
Α.Ε.», 5) «3ΑυϋΙ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΒΑΝΚ», 6) «ϋΕυΤδΟΗΕ 
30ΗΙΕΡ3ΒΑΝΚ ΑΚΙΕΝΘΕΕΕ30ΗΑΡΤ» για ποσό δολλα- 
ρίων ΗΠΑ ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων (υ.3. $ 
84.000.000). 

θ. Την επιστολή της πιο πάνω Τραπεζικής εταιρείας 
ΟΙΤΙΒΑΝΚ Ν.Α. η οποία είναι εκπρόσωπος των ανωτέρω 
ενυπόθηκων δανειστριών και συναινεί για την τροποποίη¬ 
ση του όρου 8 της πιο πάνω εγκριτικής πράξης, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Τηντροποποίηση του όρου 8 της εγκριτικής απόφασης 
με αριθμό 1134.1879/91/16.9.1991 (ΦΕΚ 266/3.10.1991 
ΤΑΠΣ), που αφορά το πλοίο «ΧΟΚ» Νηολογίου Πειραιά 
9850, ΔΔΣ/3\/ΗΟ και εγκρίνουμε την αντικατάσταση αυ¬ 
τού ως ακολούθως: 

8. ΡΙ σύνθεση πληρώματος του πλοίου ολικής χωρητικό¬ 
τητας 26.974 κόρων το οποίο φέρει μηχανή εσωτερικής 
καύσεως 15.550 ΒΗΡ και είναι εφοδιασμένο με πλήρως 
αυτοματοποιημένες συσκευές και μηχανήματα και χαρα¬ 
κτηρισμένο από τον παρακολουθούντα αυτό νηογνώμονα 
μετο οικείο σύμβολο αυτοματισμού ότι έχει τη δυνατότη¬ 
τα λειτουργίας του μηχανοστασίου του πλήρως ανεπάν- 
δρωτου επί 24ώρου βάσεως καθορίζεται, ως ακολούθως: 

Πλοίαρχος ένας (1) - Υποπλοίαρχος ένας (1) - Ανθυπο¬ 
πλοίαρχοι δύο (2) - Ναύκληρος ένας (1) - Ναύτεςτρεις (3) 
- Μηχανικός Άλφα ένας (1) - Μηχανικός Βήτα ένας (1) - 
Μηχανικός Γάμα ένας (1) - Ηλεκτρολόγος ή Δόκιμος Μη¬ 
χανικός ένας (1) - Μάγειρος ένας (1) - Βοηθός Θαλαμη¬ 
πόλου ένας (1) - Σύνολο δεκατέσσερις (14). 

Αν από σημείωμα του ΓΕΝΕ προκύπτει ότι δεν προσφέ- 
ρεται προσοντούχος Ανθυποπλοίαρχος στη θέση του 
δευτέρου Ανθυποπλοιάρχου ναυτολογείται Δόκιμος 
Πλοίαρχος. 

Στην πιο πάνω σύνθεση προστίθεται ένας (1) αντλιω- 
ρός, η πρόσληψη του οποίου δεν είναι υποχρεωτική όταν 
το πλοίο έχει Κεντρικό Σταθμό Φορτοεκφορτώσεως 
(ΟΕΝΤΒΑΕΙΖΕϋ ΘΑΒΘΟ ΟΟΝΤΒΟΕΒΟΟΜ). 

Σε περίπτωση που το πλοίο παύσει να είναι χαρακτηρι¬ 
σμένο και να λειτουργεί ως πλήρως αυτοματοποιημένο η 
σύνθεσή του παύει να είναι η πιο πάνω καθοριζόμενη. 


Ακολουθούν οι παράγραφοι Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ 
όπως είναι. 

Η ισχύς αυτής της απόφασης που θα δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κοινοποιηθεί για 
εκτέλεση, αρχίζει από της υπογραφής από του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας του σήματος με το οποίο γνωστο¬ 
ποιείται στον πλοίαρχο η έναρξη των διαδικασιών για την 
τροποποίηση της οργανικής σύνθεσης πληρώματος που 
αναφέρεται στον όρο 8 της εγκριτικής πράξης του πλοί¬ 
ου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2000 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 3122.1/3440/23766 (2) 

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστήμα¬ 
τος της Εταιρείας «ΘΑΙ_Ι_Ι3ΤΙ ΜΑΗΙΤΙΜΕ ΙΝΟ», που 
εδρεύει στη Λιβερία. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του Α.Ν. 89/67 «Για την εγκατάσταση 
στην Ελλάδα αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρει¬ 
ών» (ΦΕΚ 132 Α'/67) όπως συμπληρώθηκαν με τον Α.Ν. 
378/68 (ΦΕΚ82Α768). 

β. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ 77 
Α775), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 
814/78 (ΦΕΚ 144 Α778 ), τροποποιήθηκε μετο άρθρο 77 
παρ. 5του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α'90) καιαντικαταστάθη- 
κε μετο άρθρο 4του Ν. 2234/94 (ΦΕΚ 142 Α'31.8.94). 

γ. Τις 1246.3/4/94/1.12.94, 1246.3/5/94/1.12.94, 1246.3/ 
6/94/1.12.94 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 
919Β714.12.94). 

δ. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/1985 «Περί Κυβέρνη¬ 
σης και Κυβερνητικών Οργάνων» (ΦΕΚ 137 Α716.7.85). 

ε. Την από 21 Φεβρουάριου 2000 αίτηση της Εταιρείας 
«ΟΑΙ_υ3ΤΙ ΜΑΒΙΤΙΜΕ ΙΝΟ». 

στ. Το αριθ. 0510555/10.2.2000 παράβολο Δ.Ο.Υ. Πλοί¬ 
ων Πειραιά, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 
ή υποκαταστήματος της εταιρείας «0ΑΕΕΙ3ΤΙ ΜΑΒΙΤΙΜΕ 
ΙΝΟ» που εδρεύει στη Λιβερία και την υπαγωγή της στις 
διατάξεις των Α.Ν. 89/67,378/68 και του άρθρου 25 του Ν. 
27/75 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 
2234/94 με το σκοπό όπως, εφόσον επιτρέπεται από το 
καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με 
πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή με 
τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό 
αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή 
ναυλώσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 
πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, με 





ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


315 


εξαίρεση τα επιβατηγό ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά 
πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την 
αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχει¬ 
ρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με 
τις προαναφερόμενες δραστηριότητες. 

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά¬ 
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρακά¬ 
τω εργασίες: 

α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά και 
μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ’ αυτή ή τα πλοία που 
διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επιχειρή¬ 
σεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με: 

(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων, την 
υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πληρώ¬ 
ματα των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώσεις για 
την αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων σ’ αυτά τα 
πλοία. Για την εξεύρεση και επάνδρωση των πιο πάνω 
πλοίων με Ελληνικά πληρώματα, πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε 
φορά. 

(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο 
Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώμα¬ 
τα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζημιώσε¬ 
ων κάθε είδους, που οφείλονται σ’ αυτούς ή τις οικογέ- 
νειές τους, νοσηλειών, αντιτίμων τροφοδοσίας, εξόδων 
μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό και εμ¬ 
βασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών. 

(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε μέ¬ 
λους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ. κατα¬ 
βολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχήματα ή 
για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλειών, αμοιβών για¬ 
τρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατροφαρμα¬ 
κευτικής περίθαλψης. 

(4) Τη φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με την 
εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την αμφι¬ 
σβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας των τυχόν 
φόρων, τελών, προστίμων κ.λ.π. που τους έχουν επιβλη¬ 
θεί. 

(5) Τη συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον 
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι σχε¬ 
τικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτελού- 
νται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό. 

(6) Το διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε οποιο- 
δήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβασμάτων 
εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομένων πρα¬ 
κτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαριασμών τους 
που αποστέλλονται. 

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω 
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αι¬ 
τία όπως π.χ. αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρω¬ 
γές κ.λ.π. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην Ελλά¬ 
δα ή στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση και εκμε¬ 
τάλλευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνι¬ 
κών λιμανιών. 

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς επίσης και 
συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια ανταλλακτικών 
και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου και θαλαμη¬ 
πόλου. 


β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το ΝΑΤ και γενικά την 
κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων, που 
διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων που 
αντιπροσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών οφειλών. 

γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων που 
αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γ ραφείο ή Υποκατά¬ 
στημα, ο έλεγχοςτωνλογαριασμώντους, η διενέργεια ει¬ 
σπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό τούτων καθώς 
και η τήρηση λογαριασμών στις Τράπεζες της Ελλάδος ή 
του Εξωτερικού στο όνομά τους σε συνάλλαγμα του Εξω¬ 
τερικού. Επίσης η σύγκληση στην Ελλάδα των Διοικητι¬ 
κών Συμβουλίων και Γ ενικών Συνελεύσεων των ξένων αυ¬ 
τών ναυτιλιακών εταιρειών και η σύνταξη των Ισολογι¬ 
σμών και λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης. 

δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και γε¬ 
νικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην εκ¬ 
μετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης, η 
επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις αυτές 
όπως π.χ. η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, μισθωμά¬ 
των, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων και η κατα¬ 
βολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβάσεις αυτές. 

ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση τωνπλοί- 
ων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε ασφαλιστές ή 
ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των σχετικών ασφαλί¬ 
στρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό καθώς επίσης και η εγ¬ 
γραφή και διατήρηση των πλοίων σε συνεταιρισμούς ασφα¬ 
λίσεων αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτου (01_υ Β3). 

στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια συμ¬ 
βάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυ¬ 
πηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαριασμό ξένων 
Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται οι σχετικές με 
τη φορολογία των πλοίων διατάξεις, καθώς και η διαμε- 
σολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης 
των παραπάνω ναυπηγήσεων ή αγοραπωλησιών. 

ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ¬ 
ματος σχετικά με την εργασία αυτή. 

3. Απαγορεύεται στο Γ ραφείο ή Υποκατάστημα που θα 
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμάνια 
καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που 
δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή. 

Άρθρο 2 

1. Η εταιρεία «0ΑΕΕΙ3ΤΙ ΜΑΒΙΤΙΜΕ ΙΝΟ» που εδρεύει 
στη Λιβερία είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες απάτη 
δημοσίευση της απόφασης αυτής, να καταθέσει στο 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Ιδιωτικές Επενδύσεις) 
Τραπεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας του εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολλαρίων ΗΠΑ 
10 . 000 . 

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του άρ¬ 
θρου 4 του ΑΝ 378/68 σε περίπτωση παράβασης των δια¬ 
τάξεων των ΑΝ 89/67, 378/68 και του άρθρου 25 του Ν. 
27/75 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 
2234/94 καθώς και των όρων της απόφασης αυτής. 

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση: 

α. Όταν εγκαταστήσει γραφείο ή Υποκατάστημα στην 
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα 
Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας (Υπηρεσία Ιδιωτικών 
Επενδύσεων) Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισο- 
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δήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ποντο- 
πλοΐας και Ναυτιλιακών Σχέσεων). 

β. Να ενημερώνει μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνο 
τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση του γραφεί¬ 
ου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, το αντικείμενο 
των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος και 
την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού 
προσωπικού που απασχολείται σ’ αυτό καιτο ποσό που ει- 
σάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα και δραχμοποιείται. 

Τοποσότου εισαγομένου κάθε χρόνου συναλλάγματος 
θα πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Εθνι¬ 
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 
των ακολούθων εγγράφων: 

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα από τις οποίες θα προκύπτει το εισαχθέν και 
δραχμοποιηθέν κατά το παρελθόν έτος μη υποχρεωτικά 
εκχωρητέο συνάλλαγμα που στο σύνολό του δεν δύναται 
να είναι κατώτερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ. 

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με την οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει για το 
συνολικό συνάλλαγμα που εισήγαγε και δραχμοποίησε η 
εν λόγω εταιρεία κατά το παρελθόν έτος. Στην ίδια υπεύ¬ 
θυνη δήλωση θα αναφέρονται και (ί) το ποσό συν/τος που 
χρησιμοποίησε για κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών 
λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα και το οποίο 
δεν δύναται να είναι κατώτερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ, (ϋ) τα 
ποσά συναλλάγματος που δραχμοποίησε η εταιρεία για 
την κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για 
λογαριασμό τρίτων. 

Άπαντα τα ανωτέρω ποσά συναλλάγματος πρέπει να 
εμφανίζονται και στα τηρούμενα από την εταιρεία λογι¬ 
στικά βιβλία. 

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της 
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς 
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα 
στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας (Υπηρεσία Ιδιωτικών 
Επενδύσεων), Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Ει¬ 
σοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Δ/νση Ποντο- 
πλοΐας και Ναυτιλιακών Σχέσεων) μέσα σε δεκαπέντε 
ημέρες από την μεταβολή που έγινε. 

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω¬ 
στοποιεί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Δ/νση Κρα¬ 
τικής Ασφαλείας) με κοινοποίηση στα Υπουργεία Εθνικής 
Οικονομίας (Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων) και Εμπο¬ 
ρικής Ναυτιλίας (Δ/νση Ποντοπλοΐας και Ναυτιλιακών 
Σχέσεων): 

(ι) Κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, 
διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 
10ημέρου από της συντελέσεώς της. 

(ιι) Τις αιτήσεις μετάκλησης για εργασία του αλλοδα¬ 
πού αυτού προσωπικού εντός ΙΟημέρου απάτης υποβο¬ 
λής των. 

(ιιι) Την έναρξη απασχόλησης ή μη του μετακαλούμε- 
νου προσωπικού εντός μηνάς από την είσοδό του στη χώ¬ 
ρα. 

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε ένα μήνα όλες τις προς το Δη¬ 
μόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς της ή 
καταργήσεως του Γ ραφείου ή Υποκαταστήματος που θα 
εγκατασταθεί στην Ελλάδα. 

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφορά 


υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που απα¬ 
σχολείται στο Γ ραφείο ή Υποκατάστημα της παραπάνω 
εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην Ελληνική 
Επικράτεια. 

Άρθρο 3 

1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει 
να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ εφό¬ 
σον: 

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γ ραφείο ή 
Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε τρεις 
(3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση αυτή ή δεν 
καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που ανα- 
φέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 της απόφασης 
αυτής. 

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα Υπουρ¬ 
γεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την 
εγκατάσταση στην Ελλάδα του Γ ραφείου ή Υποκαταστή¬ 
ματος της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή. 

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση 
διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την εται¬ 
ρεία που προαναφέρθηκε. 

Άρθρο 4 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Αναπτυξιακών 
Πράξεων και Συμβάσεων Ν. 1116/81) και για 5 έτη, μετά 
την παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2234/94. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2000 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ 
-Φ- 

Αριθ. 3122.1/3105/13/23414 (3) 

Ανάκληση της 1241.3105/23414/1.7.1997 Υπουργικής 
Απόφασης, σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα 
της εταιρείας «5ΕΑ ΗΕΙ_Μ 5ΗΙΡΡΙΝΘ ΕΤϋ» που εδρεύ¬ 
ει στη Λιβερία. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

α. Την 1241.3105/23414/1.7.1997 (ΦΕΚ 134/ΤΑΠΣ/ 
11.7.1997) κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικο¬ 
νομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. 

β. Την από 17 Φεβρουάριου 2000 αίτηση της εταιρείας 
«5ΕΑΗΕΕΜ 5ΗΙΡΡΙΝΘ ΕΤϋ» με την οποία ζήτησε την ανά¬ 
κληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην 
Ελλάδα, αποφασίζουμε: 

Ανακαλούμε την 1241.3105/23414/1.7.1997 (ΦΕΚ 134/ 
ΤΑΠΣ/11.7.1997) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας σχετικά με την εγκα¬ 
τάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των ΑΝ 
89/67, 378/68 και Ν. 27/75, 814/78, 2234/94 γραφείου της 
εταιρείας «5ΕΑ ΗΕΙ_Μ 3ΗΙΡΡΙΝΟ ίΤϋ» που εδρεύει στη 
ΛΙΒΕΡΙΑ. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2000 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ 
-♦- 

(4) 

Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΖΗΣΗΣ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ 
&ΣΙΑΟ.Ε.». 

ΜετηνΙΕ/ΟΕ/1426/Ν Ν 81212/Ν. 1892/90/3.3.2000 από¬ 
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση και η πι¬ 
στοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΖΗΣΗΣ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ» που αναφέρεται στην επέκταση -εκσυγχρονισμό μο¬ 
νάδας παραγωγής μεταλλικών κατασκευών στο 3ο χιλ. 
Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Φερρών συνολικού κό¬ 
στους 187.500.000 δρχ. και παραγωγικού κόστους 
187.500.000 δρχ. με ποσοστό επιχορήγησης 62,485 % επί 
του παραγωγικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης 

117.159.375 δρχ. 

Από το παραπάνω ποσό της επιχορήγησης ποσό 

909.375 δρχ. (το οποίο αποτελεί ποσοστό 0,485% επίτης 
παραγωγικής δαπάνης) θα δοθεί στην δανειοδοτούσα 
Τράπεζα (Εθνική Τράπεζα Κατάστημα Αλεξανδρούπο¬ 
λης) προς μείωση του ληφθέντος δανείου κατά την παρά¬ 
γραφο 25 του άρθρου 58 του Ν. 2324/95. 

Επίσης επιδότηση επιτοκίου ποσοστού 62,485% για δά¬ 
νειο ποσού 21.775.625 δρχ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28.2.2000. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ 

-♦- 

(5) 

Έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της εταιρείας «ΤίΙΕΙΡ ΑΒΕΕ». 

Με την ΙΕ/ΟΕ/1574/ΝΝ80639/Ν. 1892/90/10.3.2000 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολι¬ 
κής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η πιστοποίηση έναρ¬ 
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
εταιρείας «Τυΐ_ΙΡ ΑΒΕΕ» που αναφέρεται στην επέκταση 
-εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ζαχαρωδών στην 
ΒΙΠΕ Κομοτηνήςτου Ν.Ροδόπης. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28.2.2000. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ 


( 6 ) 

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της επένδυ¬ 
σης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΥΧΕΡΟΥ». 

Με την ΙΕ/ΟΕ/1675/ΝΝ 80898/Ν. 1892/90/15.3.2000 
απόφαση του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ανατολι¬ 
κής Μακεδονίας - Θράκης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της 
επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ¬ 
ΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΥΧΕ¬ 
ΡΟΥ», που αναφέρεται στην επέκταση -καθετοποίηση μο¬ 
νάδας παραγωγής μεταποιημένων οπωροκηπευτικών 
προϊόντων στο Τυχερό της επαρχίας Σουφλίου του Ν. 
Έβρου συνολικού κόστους 568.750.000 δρχ. και παρα¬ 
γωγικού κόστους 568.750.000 δρχ. με ποσοστό επιχορή¬ 
γησης 58% επί του παραγωγικού κόστους δηλαδή συνο¬ 
λικό ποσό επιχορήγησης 329.875.000 δρχ.και πρόσθετο 
ποσοστό επιχορήγησης 7% επί της παραγωγικής δαπά¬ 
νης ήτοι ποσό 39.812.500 δρχ. ένεκα αυξημένης ίδιας 
συμμετοχής και μη λήψεως δανείου κατά την παράγραφο 
25 του άρθρου 58 του Ν. 2324/95. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28.2.2000. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ 

-♦- 

(7) 

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥ- 
ΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) στις διατάξεις 
του Ν. 2601/98. 

Με την I Ε/1477/Π 0/2/1/97/Ν. 2601/98/7.3.2000 απόφα¬ 
ση του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μα- 
κεδονίας-Θράκης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 2601/98 επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας παραγωγής μόσχων πάχυνσης στην θέση Βαλ¬ 
τά της Αγροτικής περιοχής Κοινότητας Λευκόπετρα Ν. 
Ξάνθης συνολικού παραγωγικού κόστους δρχ. 
103.700.000 με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί παραγω¬ 
γικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης 41.480.000 
και ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 40% για τραπεζικό δά¬ 
νειο ποσού 16.249.790 δρχ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28.2.2000. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
εταιρείας «ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑ- 
ΔΗΣ ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣ». 

Με την ΙΕ/ΟΕ/1496/ΝΝ81406/Ν. 1892/90/7.3.2000 από¬ 
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής 




318 


ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η έναρξη της παραγωγι¬ 
κής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΛΑ¬ 
ΝΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΕ» που αναφέ- 
ρεται στην επέκταση εκσυγχρονισμό μονάδας παραγω¬ 
γής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων στα Ρίζια 
Ορεστιάδας. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28.3.2000. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ 

-Φ- 

(9) 

Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΑ 
ΣΤΡΟΥΑΕ». 

Με την ΙΕ/ΟΕ/1546/ΝΝ 80895/Ν. 1892/90/9.3.2000 από¬ 
φαση του Γενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση και η πι¬ 
στοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΑΪΣΤΡΟΥ ΑΕ» 
που αναφέρεται στην μετεγκατάσταση μονάδας πτηνο- 
σφαγείου στην θέση 2ο χιλ. Αλεξανδρούπολης -Αβαντα 
συνολικού κόστους 311.699.638 δρχ. και παραγωγικού 
κόστους 311.699.638 δρχ. με ποσοστό επιχορήγησης 
62% επί του παραγωγικού κόστους δηλαδή ποσό επιχο¬ 
ρήγησης 193.253.775 δρχ. και επιδότηση επιτοκίου 62% 
για δάνειο ποσού 46.800.000 δρχ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28.2.2000. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ 

-Φ- 

( 10 ) 

Ανάκληση της απόφασης ΥΠΑ-ΠΔΣ/ 2827/21535/ 
26.5.1998, του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε, περί υπαγω¬ 
γής επένδυδης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΙΑΒΕΛΗ ΞΕΝΟ¬ 
ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» 
στις διατάξεις του Ν. 1262/82. 

Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/ΟΕ/676/21535/3.3.2000 του 
Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ανα¬ 
καλείται η απόφαση ΥΠΑ-ΠΔΣ/2827/21535/26.5.1998 του 
Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 1262/82 επένδυση της εταιρείας 
«ΑΦΟΙ ΣΙΑΒΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση ξενο¬ 
δοχειακής μονάδας επιπλωμένων διαμερισμάτων Β' τά¬ 
ξης, στη πρώην Κοινότητα Σελιανιτίκων της Επαρχίας Αι- 
γιαλείας του Νομού Αχάίας, συνολικής παραγωγικής δα¬ 
πάνης ποσού (94.210.000) δρχ. 

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δημό¬ 


σιο της καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού τεσσάρων 
εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) δρχ. 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθων 6 και 18 του Ν. 
1892/90 και της περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Νο¬ 
μοθεσίας. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
-Φ- 

( 11 ) 

Υπαγωγή επένδυσηςτης εταιρείας «ΑΒΑΙΧΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗ¬ 
ΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 2601/98 
όπως ισχύει. 

Με την ΔΙΣΑΔΕ/747/Π09/1/56/10.3.2000 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, 
εγκρίθηκε η ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων της επιδό¬ 
τησης τόκων και φορολογικής απαλλαγής του Ν. 2601/98 
όπως ισχύει, επένδυση της εταιρείας «ΑΒΑΙΧΟ ΕΜΠΟΡΙ¬ 
ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗ¬ 
ΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Ε.Π.Ε.», που αναφέρεται στον εκσυγχρονι¬ 
σμό μονάδας παραγωγής αιθέριων ελαίων, αρωματικών 
και χημικών υλών, στη Μυρσίνη του Δήμου Λεχαινών του 
Ν. Ηλείας, συνολικού παραγωγικού κόστους 19.620.000 
δρχ., με ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 30% επί τραπεζι¬ 
κού δανείου ποσού 10.000.000 δρχ. 

Ημερομηνίαγνωμοδότησηςτης Περιφερειακής Γνωμο- 
δοτικής Επιτροπής 29.2.2000. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
-Φ- 

( 12 ) 

Υπαγωγή επένδυσηςτης Εταιρείας « ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΕΡΚΥ¬ 
ΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΥΣΙ¬ 
ΜΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις διατάξεις του Νό¬ 
μου 2601/98, όπως ισχύει. 

Με την ΙΕ/4396/Π. 11/1/51/Ν. 2601/98/17.3.2000 Από¬ 
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νη¬ 
σιών, εγκρίθηκεη υπαγωγή στιςδιατάξειςτου Ν. 2601/98, 
όπως ισχύει, επένδυσηςτης εταιρείας «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΕΡ¬ 
ΚΥΡΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΚΑΥΣΙ¬ 
ΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΚΟΡ- 
ΠΕΤ Α.Ε.» που αναφέρεται στην δημιουργία εγκαταστά¬ 
σεων αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης στη θέση 
«Τρίκλινος» του Δήμου Παρελίων του Νομού Κέρκυρας 
συνολικού παραγωγικού κόστους ογδόντα εκατομμυ¬ 
ρίων (80.000.000) δραχμών, με ποσοστό επιχορήγησης 
30% επί του συνολικού παραγωγικού κόστους, δηλαδή 
συνολικό ποσό επιχορήγησης είκοσι τέσσερα εκατομμύ¬ 
ρια (24.000.000) δραχμές. 

Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Πρακτικά 46ης συνεδρίασης / 
9.3.2000). 
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 130/ΝΝ 60989 (13) 

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποί¬ 
ηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ¬ 
σης της επιχείρησης «ΛΙΝΚ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΥΣΙΔΩΝ». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο 1558/85 «περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητι¬ 
κών Οργάνων». 

2. Την απόφαση ΔΚ 20862/2.8.85 του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «για ανάθεση αρ¬ 
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας». 

3. Την απόφαση ΙΕ/4973/16.11.87 του Υπουργού Εθνι¬ 
κής Οικονομίας για εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής 
στους Γ ενικούς Γ ραμματείς Περιφερειών και στο Διοικη¬ 
τή της Αγροτικής Τράπεζας και αποκέντρωση της εκταμί- 
ευσης της επιχορήγησης. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 « για την παροχή κινή¬ 
τρων ενισχύσεως της περιφερειακής και οικονομικής 
αναπτύξεως της Χώρας και τροποποίηση συναφών δια¬ 
τάξεων». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2601/98. 

6. Την κοινή απόφαση ΙΕ/9239/29.7.1982 των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όπως τροποποιήθη¬ 
κε. 

7. Την απόφαση 2750/ΝΝ 60989/3.12.97του Γ.Γ.Π.Κ.Μ., 
όπως τροποποιήθηκε με την 1353/ΝΝ 60989/23.4.99 
όμοια, με την οποία υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 1892/90 
επένδυση της επιχείρησης «ΛΙΝΚ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΥΣΙΔΩΝ», 
που αφορά στη μετεγκατάσταση από το Δήμο Ευόσμου 
στη ΒΙΠΕ Σίνδου, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό 
μονάδας παραγωγής αλυσίδων, συνολικής δαπάνης 
354.000.000 δρχ. και παραγωγικής 330.000.000 δρχ. 

8. Την από 12.1.2000 αίτηση του επενδυτή για τροπο¬ 
ποίηση της απόφασης υπαγωγής σύμφωνα με την τελική 
έκθεση ελέγχου, την μείωση των θέσεων εργασίας, την 
οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσής του και την 
πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της. 

9. Τα 7070/17.12.99 και 593/11.2.2000 έγγραφα μας, με 
τα οποία μας διαβιβάστηκε τελική έκθεση του Περιφερει¬ 
ακού Οργάνου Ελέγχου και συμπληρωματική της, από 
την οποία προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση πραγματο¬ 
ποίησε έργο συνολικής δαπάνης 206.178.044 δρχ. και 
ανταποκρίνεται ως προς την φύση και την αξία σε εκείνη 
που προβλέπεται στην εγκριτική απόφαση. 

10. Την από 1.3.2000 ομόφωνη γνωμοδότηση της Π.Γ.Ε. 
του άρθρου 8 του Ν. 2601/98 με την οποία γίνεται δεκτό 
το αίτημα του φορέα, αποφασίζουμε: 

1. Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης 
και την εκπλήρωση των όρων της απόφασης 2750/ΝΝ 
60989/3.12.97 του Γ.Γ.Π.Κ.Μ., όπως τροποποιήθηκε με¬ 
ταγενέστερα και όπως τροποποιείται με την παρούσα 
σύμφωνα με την από 1.3.2000 ομόφωνη γνωμοδότηση 


της Π.Γ.Ε. του άρθρου 8 του Ν. 2601/98, με την οποία υπή¬ 
χθη στις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυση της επιχεί¬ 
ρησης «ΛΙΝΚ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΥΣΙΔΩΝ», που αναφέρεται στην 
επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και την μετεγκατάσταση 
από το Δήμο Ευόσμου στη ΒΙΠΕ Σίνδου, μονάδας παρα¬ 
γωγής αλυσίδων, συνολικής δαπάνης 206.178.000 δρχ. 
και παραγωγικής 182.178.000 δρχ. 

2. Οριστικοποιούμετο ενισχυόμενο κόστος της επένδυ¬ 
σης στο ύψος των εκατόν ογδόντα δύο εκατομμυρίων 
εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (182.178.000) δρχ. 

3. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 
2750/ΝΝ 60989/3.12.97 αποφάσεως του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. ορί¬ 
ζεται στο ποσό των 103.089.000 δρχ. που αποτελεί ποσο¬ 
στό 50 % του συνολικού ύψους της επένδυσης, ποσού 
206.178.000 δρχ. 

4. Το ύψος της επιχορήγησης που αναφέρεται στην πα¬ 
ράγραφο 1 του άρθρου 3 της παραπάνω αποφάσεως ορί¬ 
ζεται στο ποσό των 27.326.000 δρχ. που αποτελεί ποσο¬ 
στό 15% του παραγωγικού ύψουςτηςενισχυόμενης επέν¬ 
δυσης ποσού 182.178.000 δρχ. 

Επί πλέον εγκρίνεται πρόσθετη επιχορήγηση λόγω αυ¬ 
ξημένης ίδιας συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. στ' του 
άρθρου 7του Π.Δ. 456/95, ποσού 655.000 δρχ., που απο¬ 
τελεί ποσοστό 0,36% του συνολικού ύψους της ενισχυό- 
μενης επένδυσης ποσού 182.178.000 δρχ. 

5. Το ύψος του Τραπεζικού δανείου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παραπάνω αποφά¬ 
σεως ορίζεται στο ποσό των 75.763.000 δρχ. για το οποίο 
χορηγείται επιδότηση επιτοκίου ποσοστό 15,36 % για τα 
τέσσερα (4) πρώτα χρόνια από την ανάληψη της πρώτης 
δόσης του δανείου. 

6. Ορίζουμε ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
την 30.11.99. 

7. Πιστοποιούμε την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης. 

8. Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχο¬ 
ρήγησης ποσού εννέα εκατομμυρίων οκτακόσιων σαρά¬ 
ντα χιλιάδων (9.840.000) δρχ. και την καταβολή της πρό¬ 
σθετης επιχορήγησης ποσού εξακοσίων πενήντα πέντε 
χιλιάδων (655.000) δρχ. 

Από τα παραπάνω ποσά θα γίνει παρακράτηση 0,4 % 
σύμφωνα με το Ν. 2601/98, δηλαδή: 

9.840.000 χ 0,4% =39.400 δρχ. Υπόλοιπο: 9.840.000- 
39.400 = 9.800.600 δρχ. 

Και 655.000 χ 0,4 % = 2.600 δρχ. Υπόλοιπο : 655.000 - 
2.600 = 652.400 δρχ. 

9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 2750/ΝΝ 60989/ 
3.12.97 απόφασης μας, όπως τροποποιήθηκε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σε περίληψη στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 6 Μαρτίου 2000 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 

- ♦ - 

(14) 

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξειςτου Ν. 2601/98. 

Με την 56/Π03/1/126/16.3.2000 απόφαση του Γενικού 
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Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με την από 1.3.2000 ομόφωνη γνωμο¬ 
δότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 2601/98, 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού 
επένδυσης της επιχείρησης «Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας ξηραντηρί- 
ου ξυλείας, στο δήμο Λευκώνα του νομού Σερρών, Γ πε¬ 
ριοχή σύμφωνα με το Ν. 2601/98, συνολικού κόστους 
250.000.000 δρχ., με ποσοστό επιχορήγησης 30% δηλα¬ 
δή ποσό επιχορήγησης 75.000.000 δρχ. και ποσοστό επι¬ 
δότησης επιτοκίου 30% για τραπεζικό δάνειο ύψους 
70.000.000 δρχ. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Διεύθυντρια 
Μ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ 

-Φ- 

(15) 

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΑ ΓΑ- 
ΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.» (υπό σύσταση) στις διατά¬ 
ξεις του Ν.2601/98. 

Με την 6/Π03/1/125/16.3.2000 απόφαση του Γενικού 
Γ ραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με την από 1.3.2000 ομόφωνη γνωμο¬ 
δότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 2601/98, 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού 
επένδυσης της επιχείρησης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.» (υπό σύσταση), που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας παραγωγής παραδοσιακού τυριού τύ¬ 
που «χαλούμι», στο δημοτικό διαμέρισμα Κάτω Αγίου Ιω- 
άννου του δήμου Κορινού του νομού Πιερίας, Γ περιοχή 
σύμφωνα με το Ν. 2601/98, συνολικού κόστους 
647.000.000 δρχ., με ποσοστό επιχορήγησης 30% δηλα¬ 
δή ποσό επιχορήγησης 194.100.000 δρχ. και ποσοστό 
επιδότησης επιτοκίου 30% για τραπεζικό δάνειο ύψους 
187.630.000 δρχ. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Διεύθυντρια 
Μ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ 


( 16 ) 

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΣΚΗΤΕΣ ΤΟΥ¬ 
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 
2601/98. 

Με την 4/Π03/1/123/16.3.2000 απόφαση του Γενικού 
Γ ραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με την από 1.3.2000 ομόφωνη γνωμοδό¬ 
τηση της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 2601/98, εγκρί- 
θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυ¬ 
σης της επιχείρησης «ΣΚΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». που αναφέρεται στον εκσυγχρονι¬ 
σμό μονάδας όυη^αίοννε Β' τάξης, δυναμικότητας 38 κλι¬ 
νών, στο δημοτικό διαμέρισμα Ουρανουπόλεωςτου δήμου 
Σταγίρων-Ακάνθου του νομού Χαλκιδικής, Γ περιοχή σύμ¬ 
φωνα με το Ν. 2601/98, συνολικού κόστους 104.000.000 
δρχ. με ποσοστό επιχορήγησης 25% δηλαδή ποσό επιχο¬ 
ρήγησης 26.000.000 δρχ. και ποσοστό επιδότησης επιτοκί¬ 
ου 25 % για τραπεζικό δάνειο ύψους 31.850.000 δρχ. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Διεύθυντρια 
Μ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ 

-Φ- 

(17) 

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΟΟΡΡΕΕΡ Α. Ε.» 
(υπό Σύσταση) στις διατάξεις του Ν. 2601/98. 

Με την 5/Π03/1/124/16.3.2000 απόφαση του Γενικού 
Γ ραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με την από 1.3.2000 ομόφωνη γνωμο¬ 
δότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 2601/98, 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού 
επένδυσης της επιχείρησης «ϋΟΡΡΕΕΒ Α. Ε.» (υπό σύ¬ 
σταση), που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγω¬ 
γής εξαρτημάτων ανελκυστήρων, στην περιοχή του δή¬ 
μου Πολυκάστρου του νομού Κιλκίς, Δ' περιοχή σύμφωνα 
με το Ν. 2601/98, συνολικού κόστους 672.500.000 δρχ., 
με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγη¬ 
σης 269.000.000 δρχ. και ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 
40% για τραπεζικό δάνειο ύψους 114.325.000 δρχ. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Διεύθυντρια 
Μ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




